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FORESTS DEPARTMENT 


The 17th September , 2007 


No. 6051 - Ft.- 2-2007/ 16140.--- The Governor of Haryana is pleased to notify the subject- wise 
result of Departmental Examination of the officers of the Forests Department, Haryana held in the 
month of July , 2007 as under : 


S.No. Name of the officers 


Name of the subject 
Land Revenue 


Forest Law 


Procedure and Accounts 


S /Sh. 


1 . 


Om Parkash Kajla , HFS 


Pass 


2 . 


Sandeep Goyat, HFS 


Pass 


Pass ( WC) 


Pass 


3 . 


Om Parkash Bishnoi , Forest Ranger Pass . 


Pass (WC) 


Fail 


4 . 


Raghubir Singh , Forest Ranger 


Fail 


Fail 


Chandigarh : 
The 12th September, 2007. 


H.C. DISODIA, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government, Haryana , Forest Department. 


कृषि विभाग 


दिनांक 19 सितम्बर, 2007 


• 


संख्या 1832- कृ ० अ ०(3) 2007/ 16257. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , मण्डी समिति, 
नारनौंद द्वारा अपने खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् नारनौंद से कागसर वाया सुलचनी सड़क के निर्माण के लिए अपेक्षित है, जिसके लिए 
भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार , कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 273- कृषि अनु० 
( 3)-2007/2581 , दिनांक 22 फरवरी, 2007 , को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि 
उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


- 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, हिसार के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव तथा 


खसरा संख्या 


क्षेत्र 


हदबस्त संख्या 


कनाल 


मरला 


सरसाही 


1 


2 


3 


4 


5 


हिसार 


नारनौंद 


148 


नारनौंद 
हदबस्त सं ० 91 


21 मिन 


0 


13 


03 


22/ 2 मिन 


0 


13 


03 


23 मिन 


0 


11 


01 


जोड़ 


1 


17 


07 
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1 


2 


3 


4 


5 


हिसार 


नारनौंद 


67 


सुलचनी 
EGON 69 


23177 


0 


11 


01 


24 


1 


02 


02 


25145 


1 


02 


02 


68 


21 ft 


1 : 


02 


02 


22 


0 


01 


06 


88 


2 AT 


0 


12 


00 


9775 


0 


12 


00 


12 ART 


0 


18 


03 


जोड 


6 


01 


07 


कुल जोड 


7 


19 


05 


राज कुमार , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 19 September, 2007 
No. 1832- Agri. Sec. ( 1)-2007 / 16257.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified 
below is needed by the Market Committee , Narnaund , at its expense , for a public purpose, namely , for the 
construction of road from Varnaund to Kagsar Via Sulchani, for which Haryana Government, Agriculture 
Department, Notification No 273- Agri. S. (3 )-2007/2581, dated the 22nd February, 2007, under Section 4 of the 
Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), has been published , it is hereby declared that the land described in 
the specifications below is i eeded for the above purpose . 

This declaration is n ade under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 
1894 ), for the information of all to whom it may concern . 

Plans of the land ma/ be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition 
Collector , Hisar. 

Specifications 


1 


District 


Tehsil 


Village and 
Hadbaşt Number 


Khasra 
Number 


Area 
Marla 


Kana ! 


Sarsahi 


2 


3 


4 


5 


Hisar 


Narnaund 


Narnaund 
Hadbast Number 91 


148 
21 min 


0 


13 


03 


22/2 min 


0 


13 


03 


23. min 


0 


11 


01 


Total 


parents 


17 


07 
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1 


2 


3 


4 


5 


Hisar 


Narnaund 


Sulchani 
Hadbast Number 69 


67 
23min 


0 


11 


01 


24min 


1 


02 


02 


25min 


1 


02 


02 


68 
21 min 


1 


02 


02 


: 


22 min 


0 


01 


06 


88 
2 min 


12 


00 


9 min 


0 


12 


00 


12 min 


0 


18 


03 


Total 


6 


01 


07 


Grand Total 


19 


05 


RAJ KUMAR, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government, Haryana, Agriculture Department. 


कृषि विभाग 


दिनांक 20 सितम्बर, 2007 


, 


संख्या 1833- कृ ० अनु०(3)-2007/16303.--- चूंकि , पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की 
धारा 34 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में , मण्डी समिति, नारनौल ने, राज्य सरकार से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 

अधिनियम 1), के उपबन्धों के अधीन भूमि को उक्त अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर तथा उक्त भूमि के अर्जन में राज्य सरकार द्वारा 
किए गए अन्य सभी खर्चों के उक्त समिति द्वारा भुगतान पर, अर्जित करने के लिए प्रार्थना की है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि , मण्डी समिति , नारनौल द्वारा अपने खर्चेपर, 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् नारनौल , तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ में नई अनाज, सब्जी, फल तथा चारा मण्डी के निर्माण के लिए तुरन्त 
अपेक्षित है । इसके द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 17 की उप- धारा ( 2) के खण्ड (ग) के साथ पठित 
धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को उन 
के सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात, सभी अन्य कार्य 
करने के लिए, इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं । 


आगे. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त प्रयोजन जिसके लिए भूमि अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उप- धारा (2) के खण्ड ( ग) के अर्थों में तुरन्त महत्व की है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उप- धारा (2 ) 
के उपबन्ध इस प्रकार लागू होते हैं , इसलिए , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन, इसके द्वारा, निर्देश किया जाता है कि 
उक्त अधिनियम की धारा 5( क ) के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 


, 
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भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर , नारनौल के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव तथा 


खसरा संख्या 


हदबस्त संख्या 


बिघा 


बिसवा 


1 


2 


3 


4 


5 


महेन्द्रगढ़ 


नारनौन 


Tita 159 


5500 MG 


0 


04 


कुल 


: 0 


04 forsigt 


राज कुमार , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 


कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 20th September, 2007 


No. 1833 - Agr . Sec. (3) -2007/16303.Whereas, in pursuance of the provisions of Sub - section ( 1) of 
Section 34 of the l unjab Agricultural Produce Markets Act , 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Market 
Comunittee, Narnaul las requested the Government to acquire fand under the provisions of the Land Acquisition 
Act, 1894 ( Act 1 of 1394 ), on payment by the said Committee of the compensation awarded under the said Act 
and of all other cha ges incurred in acquiring the said land by the State Government. 


And, whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specifications below 
is needed urgently by the Market Committee , Narnaul, at its expense , for a public purpose , namely , for the 
construction of New Grain , Vegetable , Fruit and Fodder Market at Narnaul, it is hereby notified that the land 
described below is 1 eeded urgently for the above purpose. 


This notification is made under the provisions of Section 4 read with clause (c) of Sub-section (2 ) of 
Section 17 of the La id Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for the information of all to whom itmay concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises 
Revenue Officer-cun.-Land Acquisition Collector, Narnaul, with their servants and workmen for the time being 
engaged in the under aking , to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or 
permitted by that section . 


Further , where as, the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which the land is required is of 
an urgent importancr within the meaning of clause (c) of Sub -section (2 ) of Section 17 of the said Act and the 
Governor of Haryana is of the opinion that the provisions of Sub- section (2 ) of the said section are thus applicable, 
it is hereby directed inder Sub - section (4 ) of Section 17 of the said Act, that the provisions of Section 5A of the 
said Act shall not apply in regard to this acquisition . 
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Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum - Land Acquisition 
Collector , Narnaul. 


Specification 


District 


Tahsil 


Khasra Number 


Village and 
Hadbast Number 


Area 
Bigha Biswa 


1 


2 


3 


4 


5 


Mohindergarh Narnaul 


Narnaul 159 


5500min 


0 


04 


Total area 


04 Biswa 


RAJ KUMAR , 


Financial Commissioner and Principal Secretary to - 
Government, Haryana, Agriculture Department. 


> 


FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT 


The 20th September, 2007 


No. 14 / 38 /2007-3FS.- In pursuance of the Haryana Government instructions issued vide U. O. No. 2 / 1/ 10 / 
97-2GSI, dated 26th July, 2005 read with the instructions issued vide No. 2 / 10 /97-2GSI, dated Ist July , 1997, the 
Governor of Haryana is pleased to constitue a Departmental Promotion Committee for the State Consumer Disputes 
Redressal Commission and District Consumer Disputes Redressal Forum , Haryana, consisting of the following 
member to consider the promotion cases of Group A and B Officers : 


Chairman 


1. Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , Food and Supplies Department 


Member 


2. Special Secretary/ Joint Secretary to Government Haryana , 

Food and Supplies Department 


Member Secretary 


3. Secretary State Consumer Disputes Redressal 

Commission, Haryana, Panchkula 


The meeting of the Committee shall be held in the first quarter of the calendar year or as and when required 
and panel of all the anticipated vacancies of promotion quota upto 31st December of same calendar year shall be 
prepared by the Secretary, State Consumer Disputes Redressal Commission , Panchkula, Haryana and shall be 
sent by him for consideration of the Committee . 


Chandigarh : 
The 18th September , 2007 


L. S.M. SALINS , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana , Food and Supplies Department. 


कृषि विभाग 


fertich 21 PAGE , 2007 


viel 1833 50 3770-(3) 2007/16415. - ijfas, pruun to Trygg og Fiere set to fos fiz afora A , Hugh affa , 
नारनौल द्वारा अपने खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् नई अनाज, सब्जी, फल तथा चारा मण्डी के निर्माण के लिए तुरन्त अपेक्षित है, जिसके 
Pas tu tafe47 , 1894 (1894 77 3f9f24H 1), 47 ETT 17 57 39-ETET(2) to ove (17) to Het ufon ERT 4 * 3TEIT ERATUIT 
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सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 1833- कृषि अनु० ( 3)-2007/16303, दिनांक 20 सितम्बर, 2007, को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा, 
यह घोषित किया जाता है कि नी ये विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 


-- 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894. का अंधिनियम 1), की धारा 17 की उप- धारा ( 2) के खण्ड (ग) के साथ पठित 
धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


भूमि के नक्शों का निरीधाण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर , नारनौल के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव तथा 


खसरा संख्या 


क्षेत्र 
बिधा बिसवा 


हदबस्त संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


महेन्द्रगढ़ 


नारनौल 


नारनौल 159 


5500 मिन 


0 


04 


" " 


कुल जोड़ : 0 


04बिसवा 


..राज कुमार , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग !: 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 21st September, 2007 


No. 1833 - Agri. Sec . (3)-2007 /16415.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land described 
below is needed urgently by the Market Committee , Narnaul, at its expense , for a public purpose , namely , for the 
construction of New Grain, Vegetable, Fruit and Fodder Market at Narnaul, for which Haryana Government, 
Agriculture Department Notification No. 1833- Agri. Sec. (3)-2007/16303, dated the 20th September, 2007 under 
Section 4 read with clause (c ) of Sub -section (2 ) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), 
has been published , it is ereby declared that the land described in the specifications below is needed urgently for 
the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 read with clause (c ) of Sub -section ( 2 ) of 
Section 17 of the Land A.:quisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for the information of all to whom it may concerm . 


Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition 
Collector, Narnaul. 


Specification 


District 


Tahsil 


Khasra Number 


Village and 
Hadbast Number 


Area 
Bigha Biswa 


1 


2 


3 


4 


5 


Mohindergarh 


Narna al 


Narnaul 159 


5500min 


0 


04 


Total area 


0 


04 Biswa 


RAJ KUMAR, 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government, Haryana , Agriculture Department . 


